Recueil Electronique des Societes et Associations 

Numero RCS: B194701 

Reference de publication : RESA_2017_009.515 
Publie au RESA N° RESA_2017_009 le 10/01/2017 
Depose et enregistre le 10/01/2017 

F-OX LP Luxembourg S.a r.l. 

societe a responsabilite limitee 
siege social : 6, rue Eugene Ruppert, L-2453 Luxembourg 
R.C.S. Luxembourg B 194701 


AVIS RECT1F 1CAT1F DU DEPOT L170004582 EN DATE du 09.01.2017 


Veuille noter que lors du depot de la modification non statutaire des mandataires, la societe a 
responsabilite limitee, F-OX LP Luxembourg S.a r.l. a ete nommee par erreur en tant que gerant B au 
lieu de la societe RCS Management (Luxembourg) S.a r.l., numero RCS : B 103337, residant au 6, 
rue Eugene Ruppert, L-2453 Luxembourg. 


Luxembourg, le 1 0 janvier 20 1 7 


Pour avis sincere et conforme 

F-OX LP Luxembourg S.a r.l. 

Un mandataire 



